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PART III 


Stores Purchase 


Technical Education Department 

ദർഘാസ് പരസ്യം 
നമ്പർ ഡി- 478 / 2014. 

| 2014 ആഗസ്റ്റ് 16. 
തിരു വ ന ന്ത പുരം ഫൈൻ ആർട്ട് സ് കോളേജിലെ 
അപ്ലേഡ് ആർട്ട് ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലേക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിന് ഭാരതത്തിലെ അംഗീകൃത ഉത്പാദകരോ വിതരണ 
ക്കാരോ ആയവരിൽ നിന്ന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക - 1,80, 000. 


വിശദ വിവ ര ങ്ങ ൾക്ക് കോളേജ് ഓ ഫീ സു മാ യി 
ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ്. 

- നിബന്ധനകൾ 


മണി യോർ ഡറായി ഒടുക്കി തപാൽമാർഗ്ഗമോ 
ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ വാങ്ങാവുന്നതാണ് ( പകർപ്പ് 
- 210). ടി തുക യാതൊരു കാരണവശാലും മടക്കി 
നൽകു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാ സിനോടൊപ്പം 100 - ന്റെ 
മുദ പ്പ ത ത്തിൽ എഗി മെന്റ് വയ്ക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പന 6 -10-2014 ഉച്ചയ്ക്ക് 
2 മണിക്ക് അ വ സാ നി ക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് 
സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 7 - 10 - 2014 വൈകിട്ട് 
3 മണിവരെ ആയിരിക്കും. 8 - 10 - 2014 -ാം തീയതി 
രാവിലെ 11മണിക്ക് ദർഘാസുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 

വച്ച് ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. 
5. ദർഘാസ് അടക്കം ചെയ്ത കവറിനുപുറത്ത് ടെണ്ടർ 

നമ്പർ 02 / 2014 - 15 എന്നും കമ്പ്യൂട്ടർ നൽകു ന്നത് 
സംബന്ധിച്ച് എന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്ക ണം . 
ദർഘാ സി നോ ടൊപ്പം മൊത്തം തുകയുടെ 1 % 
നിരതദ്രവ്യം "“ പ്രിൻസിപ്പാൾ, കോളേജ് ഓഫ് ഫൈൻ 
ആർട്ട്സ്, തിരുവനന്തപുരം എന്ന പേരിൽ ഡിമാന്റ് 
ഡ്രാഫ്റ്റ് എസ്. ബി. റ്റി., ഡിസ്ട്രിക്ട് ട്രഷറി ബ്രാഞ്ചിൽ 
മാറ്റി എടുക്കുന്നവിധത്തിൽ നൽകേണ്ടതാണ്. 


1. ദർഘാസിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന വില , നിരക്ക് എന്നിവ 
- എല്ലാവിധ നികുതികളും തീരുവകളും ഈ സ്ഥാപന 

ത്തിൽ ടി സാധനങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചുതരുന്ന ചെലവും 
ഉൾപ്പെടെ ആയിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
2. സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസ് പൂർണ്ണമായ സാങ്കേതിക 

വിവരങ്ങളും വില്പനാനന്തര സേവന വ്യവസ്ഥകളും 
ഉൾപ്പെടുന്നതായിരിക്കണം. 
3. സാധ ന ങ്ങൾ അവ നൽകു ന്ന വ രുടെ ചെല വിൽ 

കോളേജിൽ സ്ഥാപിച്ചു നൽകേണ്ടതും ഇവയുടെ 
പ്രവർത്തനരീതിയെപ്പറ്റി വിശദീകരിച്ച് നൽകേണ്ട 
തുമാണ്. 


നിശ്ചിത ദിവസത്തിനുശേഷം ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. അപൂർണ്ണവും ആവശ്യമായ നിരതദ്രവ്യം 
കെട്ടിവയ്ക്കാത്തതും നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ അല്ലാത്തതുമായ 
ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. കാരണം വ്യക്തമാക്കാതെ 
തന്നെ ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്നതിനും നിരസിക്കുന്നതിനുമുള്ള 
അധികാരം പ്രിൻസിപ്പാളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


4. താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് കോളേജ് ഓഫീസിൽ നിന്നും 
- 420 രാക്കം നൽകി നേരിട്ടോ 47 0 
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ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം 


No . D -478/2014. 

10th September 2014 . 
Sealed competitive tenders are invited from the 
reputed manufacturers and their authorized dealers for the 
supply of IMac Computer for the Department of Applied 
Art of College of Fine Arts , Thiruvananthapuram . 


നമ്പർ പി2 -3509 / 14 / ജി. ഇ . സി. ബി. എച്ച്. 2014 സെപ്റ്റംബർ 5. 


PAC 


1 , 80 ,000 . 


തിരുവനന്തപുരം ബാർട്ടൺഹിൽ എഞ്ചി നീ യ റിംഗ് 
കോളേജിലെ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ലാബിലേക്ക് ആവശ്യമായ 
എയർ കണ്ടീഷണർ വിതരണം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള 
സ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്നും മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് നമ്പർ - 9 / 2014 - 15 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

ഒറിജിനൽ " 420. 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് 210. 

തപാൽ വഴി 470 . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പനയുടെ അ വ സാന 
തീയതിയും സമയവും - 7- 10 -2014 , 2 മണി. 

ദർ ഘാ സ് സ്വീകരിക്കുന്ന അ വ സാന തീയ തിയും 
സമയവും - 7 - 10 - 2014 , 3 മണി. 


CONDITIONS 
1. Rate quoted should be inclusive all duties and 

taxes and transportation charges of the materials 

mentioned above the place of installation . 
2. The tenderer may be furnish the full technical 

details and the details of after sales service 

available . 
3. The Equipments should be installed at the place 

prescribed at the cost of the suppliers . The 
supplier should give assistance to the staff for 
performing the operation of the equipment 
installed . 

Intending tenderers may obtain the tenders 
from the Principal , College of Fine Arts , 
Thiruvananthapuram by remitting - 420 and for 
- 470 for getting the form by post. Duplicate 
. 210 . An agreement also executed in tender. 
Kerala Stamp Paper worth - 100 should be 
enclosed . The sale of tender form will be closed 
on 6 -10 -2014 , 2 p.m . Cheques, Postage Stamps, 
DD etc . will not be accepted towards the cost of 
tender form . Last date for receipt of the tender 
will be on 7 -10 - 2014 , 3 p . m . 


ദർ ഘാ സ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
8- 10 - 2014 , 11 മണി. 


ദർഘാസ് വില പണമായിട്ടോ മണിയോർഡർ ആയിട്ടോ 
മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. ദർഘാസ് നമ്പർ, തീയതി 
എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിമുദ്രവച്ച കവറുകൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
ഗവൺമെന്റ് ബാർട്ടൻഹിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം- 35 എന്ന മേൽവിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേ 
ണ്ടതാണ്. താമസിച്ചു ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കു 
ന്നതല്ല. ഒറിജിനൽ ദർഘാസ് പ്രമാണത്തോടൊപ്പം ആകെ 
വില യുടെ 1 % നിരതദ്രവ്യവും " 100 വിലയുള്ള കേരള 
മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക കരാർ പ്രതവും ഉണ്ടായിരി 
ക്കേണ്ടതാണ്. 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതി മുതൽ ആറുമാസംവരെ 
വില നിരക്കിന് പ്രാബല്യം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
പ്രമാണം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. 


4 . The tender should be superscribed as “ Tender 

No . 02 /2014 - 15 for the supply of IMac Computer ”. 
5 The tender should be accompanied by E . M. D . 

of 1 % of the quoted value by D . D . drawn in 
favour of the Principal, College of Fine Arts , 
Kerala , Thiruvananthapuram to be encashed 
at the S . B . T ., District Treasury Branch , 
Thiruvananthapuram . Late tenders will not be 
accepted. The tenders not in the prescribed form 
and without EMD and agreement will be rejected . 
The undersigned reserves the right to accept or 
reject the tender . The tender will be opened on 
8 - 10 - 2014 , 11 a. m . in the presence of tenderers or 
their authorized representatives who may be 
present at that time. 


No. P2/3509/14/ GECBH . 

5th September 2014 . 
Sealed tenders are invited for the supply of Split Air 
Conditioner for the use of English Language Lab of 
Government Engineering College , Thiruvananthapuram . 

Tender No . - 9/ 2014 - 15 . 


Cost of tender form : 

Original — 420 . 
Duplicate - 210 . 
- By post ( Original ) - - 470 . 

Last date and time of sale of tender form 
7 - 10 - 2014, 2 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
7 - 10 - 2014, 3 p . m . 

Date and time of opening of tender — 8 - 10 -2014 , 
11 a . m . 


Office of the Principal, 
College of Fine Arts , Kerala , 
Thiruvananthapuram . 


(Sd.) 
Principal . 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതി മുതൽ ആറുമാസംവരെ 
വില നിരക്കിന് പ്രാബല്യം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
പ്രമാണം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. ടെണ്ടർ 
നട പടികൾ കേരള സ്റ്റോർ പർച്ചേയ് സ് മാന്വലിലെ 
വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിധേയമായിട്ടായിരിക്കും. 


Intending tenderers may on application to 
the undersigned to obtain the requisite tender form on 
which tenders to be submitted . Application for the 
tender form should be accompanied by a remittance of 
above prices fixed for the same and which is 
non - refundable under any circumstances . The tender 
forms are not transferable . Cost of tender form is only 
acceptable by Money Order or cash remittance to this 
office . As per condition the tenderer should send along 
with his tender an agreement executed and signed in 
Kerala Stamp Paper value of 100 and Earnest Money 
Deposit 1 % of the total cost of articles tendered. Tenders 
without agreement, tender form and Earnest Money 
Deposit will be rejected . 


No . P1/ 6113 /2014/ M. 

29th August 2014. 
Sealed tenders are invited for the supply of High 
Speed Camera for the Nano /Micro fluid Lab ofMechanical 
Engineering Department of College of Engineering, 
Thiruvananthapuram . 

Tender No. - 26/14/P1/ M. 


Estimated Cost - 


10, 00 ,000 . 


Government Engineering College, 
Barton Hill , Thiruvananthapuram . 


( Sd.) 
Principal. 


Cost of tender form : 

Original - 1,575 ( 1,500 + 5 % VAT ). 
Duplicate = 840 ( 800 + 5 % VAT ). 
By Post (Original ) — 1,625 . 


ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം 


(1) 


Last date and time of sale of tender form 
9- 10 - 2014, 2 p . m . 


നമ്പർ പി1- 6113 / 14 / എം . 


2014 ആഗസ്റ്റ് 29. 


Last date and time of receipt of tender form 
9 -10- 2014, 3 p . m . 

- Date and time of opening of tender - 10 -10 - 2014 , 
11 a . m . 


(For more details visit www .cet.ac.in ) 


- തിരുവനന്തപുരം എഞ്ചി നീ യ റിംഗ് കോളേജിലെ 
മെക്കാ നി ക്കൽ എഞ്ചി നീ യ റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ടു മെന്റി ലെ 
നാനോ മെകോ ഫ്ളൂയിഡ് ലാബിലേക്ക് ആവശ്യമായ 
ഉപക ര ണങ്ങ ൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള 
സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ്നമ്പരും ഇനവും - 26 / 14/ പി1/ 2014 / എം . 
High Speed Camera . 

അടങ്കൽ തുക = 10, 00 ,000. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

ഒറിജിനൽ - 1,575 ( 1,500 + 5 % വാറ്റ്) . 
പകർപ്പ്- 840 ( 800 + 5 % വാറ്റ്) . 

തപാൽ വഴി - 1,625. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പനയുടെ അ വ സാന 
തീയതിയും സമയവും- 9- 10 -2014, 2 മണി. 

- ദ ർ ഘാ സ് സ്വീകരിക്കുന്ന അ വ സാന തീയ തിയും 
സമയവും- 9 -10 -2014, 3 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 10 - 10 - 2014 , 
11 മണി. 

(കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ www.cet. ac.in - ൽ ലഭ്യമാണ്.) 
- ദർഘാസ് വില പണമായിട്ടോ മണിയോർഡർ ആയിട്ടോ 
മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. ദർഘാസ് നമ്പർ, തീയതി 
എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിമുദ്രവച്ച കവറുകൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 16 എന്ന 
മേൽവിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. താമസിച്ചു ലഭിക്കുന്ന 
ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . ഒറിജിനൽ ദർഘാസ് 
പ്രമാണത്തോടൊപ്പം 10, 000 - ന്റെ നിരതദ്രവ്യവും - 100 
വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക 
കരാർ പ്രതവും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


Intending tenderers may on application to 
the undersigned to obtain the requisite tender form on 
which tenders should be submitted . Application for the 
tender form should be accompanied by a remittance of 
above prices fixed for the same and which is non 
refundable under any circumstances. The tender forms are 
not transferable. Cost of tender form is only acceptable 
by Money Order or cash remittance to this Office . As per 
condition the tenderer should send along with his tender 
an agreement executed and signed in Kerala Stamp Paper 
value of ` 100 and Earnest Money Deposit 10, 000 . 
Tenders without agreement, tender form and Earnest 
Money Deposit will be rejected. All the tender procedure 
shall be in accordance with rules and regulations of Store 
Purchase Mannual, Kerala. 


( 2 ) 


നമ്പർ പി1 -6009 /2014 / TrEST. 


2014 ആഗസ്റ്റ് 30. 


തിരുവനന്തപുരം എഞ്ചി നീ യ റിംഗ് കോളേജിലെ 
TrEST - ലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ 
താല്പര്യമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്നും മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് നമ്പരും ഇനവും - 27 / 14 / പി1/ TrEST 
ഇൻവെർട്ടർ - 1200V , 100A - 2 എണ്ണം. 


KERALA GAZETTE 


[PART III 


അടങ്കൽ തുക - 2, 00, 000. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

ഒറിജിനൽ " 420 ( 400 + 5 % വാറ്റ്). 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്- 2010 ( 200 + 5 % വാറ്റ്). 
തപാൽ വഴി 470. 


Intending tenderers may on application to 
the undersigned to obtain the requisite tender form on 
which tenders should be submitted . Application for the 
tender form should be accompanied by a remittance of 
above prices fixed for the same and which is 
non -refundable under any circumstances . The tender 
forms are not transferable. Cost of tender form is only 
acceptable by Money Order or cash remittance to this 
office . As per condition the tenderer should send along 
with his tender an agreement executed and signed in 
Kerala Stamp Paper value of ` 100 and Earnest Money 
Deposit " 2 ,000 . Tenders without agreement, tender form 
and Earnest Money Deposit will be rejected . All tender 
proceedings shall be in accordance with the Kerala Store 
Purchase Manual. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പനയുടെ അ വ സാന 
തീയതിയും സമയവും 9 - 10 -2014 , 2 മണി. 


ദർ ഘാ സ് സ്വീകരിക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും- 9 - 10 - 2014 , 3 മണി. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
10 - 10 - 2014 , 11 മണി. 


(കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ www.cet.ac.in - ൽ ലഭ്യമാണ്.) 


(3 ) 


- നമ്പർ പി1- 6011 /2014 / TrEST. 


2014 ആഗസ്റ്റ് 29. 


ദർഘാസ് വില പണമായിട്ടോ മണിയോർഡർ ആയിട്ടോ 
മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. ദർഘാസ് നമ്പർ, തീയതി 
എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തി മുദ്രവച്ച കവറുകൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം-16 എന്ന 
മേൽ വിലാസത്തിൽ അയയ് ക്കേണ്ടതാണ്. താമസിച്ചു 
ലഭിക്കുന്നദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. ഒറിജിനൽ 
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തോടൊപ്പം - 2,000 നിരതദ്രവ്യവും - 100 
വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക കരാർ പത്രവും 
ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതി മുതൽ ആറുമാസം വരെ 
വില നിരക്കിന് പ്രാബല്യം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
പ്രമാണം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. ടെണ്ടർ 
നട പ ടി കൾ കേരള സ്റ്റോർ പർച്ചേയ് സ് മാന്വലിലെ 
നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായിട്ടായിരിക്കും. 


തിരുവനന്തപുരം എഞ്ചി നീ യ റിംഗ് കോളേജിലെ 
ഇലക്ട്രിക്കൽ വകുപ്പിൽ ആവശ്യമായ സാധനസാമഗ്രികൾ 
വിതരണം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് നമ്പർ - 29/ 14 / പി1/ TrEST . 
അടങ്കൽ തുക - 5,00,000. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 

ഒറിജിനൽ - 1,050 (1000 + 5 % വാറ്റ്). 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്- 525 (500 + 5 % വാറ്റ്). 

തപാൽ വഴി - 1,100. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പനയുടെ അ വ സാന 
തീയതിയും സമയവും 14 - 10 - 2014, 2 മണി. 

- ദർഘാ സ് സ്വീകരിക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും 14 - 10 - 2014, 3 മണി. 


No . P1/ 6009 /2014/ TrEST. 

30th August 2014. 
Sealed tenders are invited for the supply of 
Equipment for TrEST of College of Engineering , 
Thiruvananthapuram . 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 15 -10 - 2014, 
11 മണി. 


Tender No. and Item — 12 / 14 /P1/M — Inverter- 1200V , 
100A - 2 Nos. 


(കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ www.cet.ac.in - ൽ ലഭ്യമാണ്.) 


Estimated Cost _ " 2, 00,000. 
Cost of tender form : 

Original - " 420 (400 + 5 % VAT ). 
| Duplicate " 210 (200 + 5 % VAT). 

By Post (Original ) - 470 . 


Last date and time of sale of tender form 
9 -10 -2014 , 2 p . m . 


ദർഘാസ് വില പണമായിട്ടോ മണിയോർഡർ ആയിട്ടോ 
മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. ദർഘാസ് നമ്പർ, തീയതി 
എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തി മുദ്രവച്ച കവറുകൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 16 എന്ന 
മേൽവിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. താമസിച്ചു ലഭിക്കുന്ന 
ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. ഒറിജിനൽ ദർഘാസ് 
പ്രമാണത്തോടൊപ്പം - 5,000 നിരതദ്രവ്യവും കേരളത്തിലുള്ള 
സ്ഥാപനങ്ങൾ പതിനഞ്ച് രൂപയും കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള 
സ്ഥാപ ന ങ്ങൾ 100 വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ 
പ്രാഥമിക കരാർ പ്രതവും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
അല്ലാത്തവ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതി മുതൽ ആറുമാസം വരെ 
വില നിരക്കിന് പ്രാബല്യം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
പ്രമാണം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. ടെണ്ടർ 
നട പ ടി ക ൾ കേരള സ്റ്റോർ പർച്ചേസ് മാ ന വ ലില 
നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായിട്ടായിരിക്കും. 


Last date and time of receipt of tender form 
9 - 10 - 2014, 3 p . m . 

Date and time of opening of tender 
10 - 10 -2014, 11 a. m . 

(For more details visit www .cet. ac . in ) 


No . P1/ 6011/ 2014/ TrEST. 


29th August 2014. 


ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഡി1 / 3530 / 14. 


2014 ആഗസ്റ്റ് 27 . 


Sealed tenders are invited for the supply of 
Equipments for the use of Electrical Engineering 
Department, College of Engineering, Thiruvananthapuram. 


Tender No. - 29 /14/P1 / TrEST. 


Estimated Cost - " 5, 00 , 000 . 


Cost of tender form : 

Original - 1, 050 (1000 + 5 % VAT). 
Duplicate = 525 (500 + 5 % VAT ). 
By post (Original) - 1 ,100. 


Last date and time of sale of tender form 
14-10 -2014 , 2 p. m . 


കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ 
മെക്കാനിക്കൽ വിഭാഗത്തിലെ ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ ലാബിലേക്കാവശ്യ 
മായ ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രണം ചെയ് 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

- മുദ്രണം ചെയ്ത ദർഘാ സു കൾ പിൻ സി പ്പാൾ, 
ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, കണ്ണൂർ-670 563 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ 9 - 10 - 2014 - ന് വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് മുമ്പായി 
ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. നിശ്ചിത സമയത്തിനും തീയതിയ്ക്കുമകം 
ലഭിക്കുന്ന മുദ്രണം ചെയ്ത ദർഘാസുകൾ 10 - 10 - 2014- ന് 
രാവിലെ 11 മണിക്ക് ഹാജരായിട്ടുള്ള അംഗീകൃത പ്രതിനിധി 
കളുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾആവശ്യമുള്ള വ്യക്തികൾ/ സ്ഥാപനങ്ങൾ 
( പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, 
കണ്ണൂർ-670 563 എന്ന വിലാസത്തിൽ - 2,205 ( നികുതിയടക്കം) 
അടച്ച് അപേക്ഷിച്ചാൽ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
തനിപ്പകർപ്പ് ആവശ്യമുള്ളവർ - 1,200 (നികുതിയടക്കം ) അടച്ച് 

കൈപ്പറ്റാ വു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ വില 
ചെക്ക് ഡി . ഡി ./ പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്/ ഐ . പി . ഒ. എന്നിവ മുഖേന 
അടയ്ക്കാവുന്നതല്ല. വി. പി. പി . അനുവദനീയമല്ല . ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ 9 - 10 -2014 - ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണിവരെ പണമടച്ച് 
കൈപ്പറ്റാവുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാൽമാർഗ്ഗം ആവശ്യമുള്ളവർ 
തപാൽ ചാർജ്ജായി 30 അധികം അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
മാധ്യമങ്ങളിൽ പരസ്യം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിനുശേഷം മാത്രമേ 
ദർഘാസ് ഫോറം വിതരണം ചെയ്യുകയുള്ളൂ. 


Last date and time of receipt of tender form 
14- 10 -2014, 3 p. m . 


Date and time of opening of tender — 15 - 10 - 2014 , 
11 a . m . 


(For more details visit www.cet. ac .in ) 


Intending tenderers may on application to 
the undersigned to obtain the requisite tender form on 
which tenders should be submitted . Application for the 
tender form should be accompanied by a remittance of 
above prices fixed for the same and which is non 
refundable under any circumstances. The tender forms are 
not transferable . Cost of tender form is only acceptable 
by Money Order or cash remittance to this office . As per 
condition the tenderer should send along with his tender 
an agreement executed and signed in Kerala Stamp Paper 
value of ` 100 for the firms outside Kerala and Earnest 
Money Deposit 5 , 000 . Tenders without agreement, 
tender form and Earnest Money Deposit will be rejected . 
All the tender proceedings shall be in accordance 
with rules stipulated in Kerala Store Purchase Manual. 


No, D1/ 3530/ 2014. 

27th August 2014. 
Sealed tenders are invited for the supply of 
Equipments for heat engine Lab for ME Department of 
Government College of Engineering, Kannur. 

The tenders should be superscribed No. D1/3530 /2014 
and addressed to the Principal, Government College of 
Engineering, P. O . Parassinikkadavu , Kannur-670 563. Last 
date for receipt of tender is on 9 - 10 - 2014 at 4 p . m . and 
the tender will be opened at 11 a . m . on 10 - 10 - 2014 in the 
presence of such of the tenderers or their authorized 
representatives who may be present at the time. Late 
tenders will not be accepted . 

Intending tenderers may, on application to the 
Principal, Government College of Engineering, P. O . 
Parassinikkadavu , Kannur -670 563, obtain the requisite 
tender forms on which tenders should be submitted . 
Application for the tender forms should be accompanied 
by a cash remittance of ` 2 ,205 ( Tax inclusive ) which is 
the price fixed for a form /set of forms and which is not 
refundable under any circumstances . The tender forms are 
not transferable . Sale of tender forms will be closed 
at 3 p . m . on 9 - 10 - 2014 . Cheques, Postage Stamps , D . D ., 
IPO etc . will not be accepted towards the cost of forms 
not will the forms be sent as per V .P. P. Duplicate forms, if 
required will be issued at 1, 200 ( Tax inclusive ) 
per copy. 


List of Items 


Sl. No. 


Description of Items 


Quantity 


DC Voltage Source 


1 No. 


Output Voltage - 220Vdc 


Output current - 50 Amps. 
Output Power — 11000W 


College of Engineering , 
Thiruvananthapuram . 


(Sd .) 
Principal . 
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Those who want tender form by post should sent 
an additional amount of 30 towards the postal charge . 
Sale of tender forms will begin only after publication of 
this notification in the dailies. 


(e) Air Intake Measurement: Air Intake reservior of 
minimum size 0 .4x0 .4x0 .7m . with orifice plate , U - tube 
manometer of 0 . 3m height for the measurement of 
air flow rate . 


LIST OF ITEMS 


Petrol Engines Section of Thermal Engineering Lab 

1 . Single Cylinder 2 Stroke Petrol Engine Test Rig . 
1 Unit 

A premium quality , brand new single cylinder 2 stroke 
petrol engine test rig . The test rig should consists of the 
following: 

(a ) Engine : Single cylinder 2 stroke petrol engine of 
100 CC capacity , of good quality reputed make . 

(b ) Dynamometer: The Engine should be properly 
aligned and coupled to Eddy Current Dynamometer of 
suitable capacity, on a single frame. 

(c) Fuel Measuring Device : Fuel tank mounted on 
sturdy iron stand , burette tube , three way cock, 
connecting tube etc . 

(d) Calorimeter : Double pipe heat exchanger to 
measure the heat goes through exhaust gases. 

(e) Air Intake Measurement: Air Intake reservior of 
minimum size 0 . 3x0 . 3x0 .5m . with orifice plate , U -tube 
manometer of 0 . 3m height for the measurement of 
air flow rate . 

(f) 12 channel Digital Temperature Indicator: With set 
of thermocoules ( six ) along with 6 way selector switch . 

All frames on which devices are mounted , should be 
of suitable thickness to avoid vibration and should be 
properly painted . Thermometer, Mercury etc. required for 
the test rig are to be supplied along with it . 

2. Four Stroke four Cylinder Petrol Engine Test Rig 
(With morse test ) — 1 Unit 


(f) 12 channel Digital Temperature Indicator: With set 
of thermocouples at salient points of temperature 
measurement. 

Following Accessorie are to be provided with Test 
Rig: An ignition switch , a self starter, battery ammeter, a 
throttle (accelerator ) control, cooling water heat loss 
monitoring system , special arrangements by switches for 
cutting of ignition of each cylinder for MORSE TEST . All 
instruments mounted on suitable panel board , on a sturdy 
stand. 

All frames on which devices are mounted , should be 
of suitable thickness to avoid vibration and should be 
properly painted . A brand new good quality battery , 
Thermometers, Mercury etc . required for the test rig are 
to be supplied along with it. 

3. Demonstration Board of Ignition System of an 
Automobile 4 Wheeler (Working) — 1 Unit . 

A premium quality demonstration board of Ignition 
System of an Automobile 4 wheeler, in working condition . 
This open demonstration -working unit should be made of 
original used parts such as switches , Ignition coil , 
Distributer, four spark plugs and battery for power source , 
with necessary wiring connections. By switching on the 
switch and by giving rotation to the Distributer, 
Sequential Sparks in the spark plugs can be demonstrated . 
4 . Abel Flash Point Apparatus — 1 Unit. 

A premium quality, brand new Abel flash point 
apparatus. 

As per IP : 33 / 59, IP : 170 /59, IS : 1448 , (P - 20 ) (with 
thermometer ). 


Electrically heated model with energy regulator control. 
5. Say -Bolt Viscometer — 1 Unit. 

A premium quality saybolt Viscometer as per ASTMD : 
88 electrically heated Model with energy regulator control 
with universal & furol jets made of 18 /8 S .S . 

Also should include required Thermometer, Strainer for 
filtering oil, Withdrawal tube metallic , Spare saybolt flask 
cap 60 C . C ., Spare heater, Spare jet-one each . 


A premium quality, brand new four stroke four cylinder 
petrol engine test rig . The test rig should consists of the 
following : 

(a ) Engine: Multi cylinder four stroke petrol engine 
of 1000 CC developing about 10 HP at 2000 RPM , of 
good quality reputed make. Water cooled . 

(b ) Dynamometer : The Engine should be properly 
aligned and coupled to Eddy Current Dynamometer of 
suitable capacity , on a single frame. 

(c) Fuel Measuring Device : Fuel tank mounted on 
sturdy iron stand , burette tube, three way cock, 
connecting tube etc . 

(d ) Calorimeter: Double pipe heat exchanger to 
measure the heat loss through exhaust gases. 


MMID W11 / 3636 / 14 . 


2014 Broņš 27 . 


- കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ 
കംപ്യൂട്ടർ സയൻസ് വിഭാഗത്തിലെ വിവിധ ലാബിലേക്കാവശ്യ 
മായ ബാറ്ററികൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രണം ചെയ്ത 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


LIST OF ITEMS 


Items description 


No. of 65 
AH Battery 
Required 


- 1 


12 Nos. 


- 2 


12 Nos. 


മുദ്രണം ചെയ്ത ദർഘാ സു കൾ ( പിൻ സിപ്പാൾ, 
ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, കണ്ണൂർ- 670 563 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ 9 - 10-2014- ന് വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് മുമ്പായി 
ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. നിശ്ചിത സമയത്തിനും തീയതിക്കുമകം 
ലഭിക്കുന്ന മുദ്രണം ചെയ്ത ദർഘാസുകൾ 10 - 10 - 2014 - ന് 
രാവിലെ 11 മണിക്ക് ഹാജ രാ യിട്ടുള്ള അംഗീകത 
പ്രതിനിധികളുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 
- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾആവശ്യമുള്ള വ്യക്തികൾ/ സ്ഥാപനങ്ങൾ 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, 
കണ്ണൂർ- 670 563 എന്ന വിലാസത്തിൽ 840 ( നികുതിയടക്കം) 
അടച്ച് അപേക്ഷിച്ചാൽ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
തനിപ്പകർപ്പ് ആവശ്യമുള്ളവർ 420 ( നികുതിയടക്കം ) അടച്ച് 

കൈപ്പറ്റാ വു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 
ചെക്ക് ഡി . ഡി./ പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്/ ഐ . പി . ഒ. എന്നിവ മുഖേന 
അടയ്ക്കാവുന്നതല്ല. വി . പി. പി . അനുവദനീയമല്ല. ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ 9-10 -2014 - ന് ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം 3 മണിവരെ പണമടച്ച് 
കൈപ്പറ്റാവുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാൽമാർഗ്ഗം ആവശ്യമുള്ളവർ 
തപാൽ ചാർജ്ജായി " 30 അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. 
മാധ്യമങ്ങളിൽ പരസ്യം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിനുശേഷം മാത്രമേ 
ദർഘാസ് ഫോറം വിതരണം ചെയ്യുകയുള്ളു. 


12 Volts x 65 AH Tubular 
battery with four year warranty 
12 Volts x 65 AH Tubular 
battery with four year warranty 
12 Volts x 65 AH Tubular 
battery with four year warranty 

Total 


3 


16 Nos. 


40 Nos. 


നമ്പർ ഡി1/ 5279 / 14. 


2014 ആഗസ്റ്റ് 30 . 


- കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ 
ക്യാംപസിലേക്കാവശ്യമായ വിവിധതരം പ്രദർശന ബോർഡുകൾ 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രണം ചെയ്ത ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


അടങ്കൽ തുക - " 14 ,33,230 . 


No, D1/3636/2014, 

27th August 2014. 
Sealed tenders are invited for the supply of SMF 
Batteries for CSE Department of Government College of 
Engineering , Kannur. 

The tender should be superscribed No. D1/3636 /2014 
and addressed to the Principal, Government College of 
Engineering , P. O . Parassinikkadavu , Kannur-670 563. Last 
date for receipt of tender is on 9- 10 -2014 at 4 p . m . and 
the tenders will be opened at 11 a. m . on 10 -10 - 2014 in 
the presence of such of the tenderers or their authorized 
representatives who may be present at the time. Late 
tenders will not be accepted . 

Intending tenderers may on application to the 
Principal, Government College of Engineering, P . O . 
Parassinikkadavu , Kannur- 670 563, obtain the requisite 
tender forms on which tenders should be submitted . 

Application for the tender forms should be accompanied 
- by a cash remittance of - 840 ( Tax inclusive) which is the 

price fixed for a form / set of forms and which is not 
refundable under any circumstances. The tender forms are 
not transferable . Sale of tender forms will be closed 
at 3 p . m . on 9 - 10 -2014 . Cheques, Postage Stamps, D . D ., 
IPO etc . will not be accepted towards the cost of forms 
nor will the forms be sent as per V.P.P. Duplicate forms, if 
required will be issued at - 420 per copy. 

Those who want tender form by post should sent 
an additional amount of 30 towards the postal charge . 
Sale of tender forms will begin only after publication of 
this notification in the dailies . 


നിരതദ്രവ്യം- 1 %. 
മുദ്രണം ചെയ്ത ദർഘാ സു കൾ പിൻ സി പ്പാൾ, 
ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, കണ്ണൂർ-670 563 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ 13 - 10 -2014 - ന് വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് മുമ്പായി 
ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. നിശ്ചിത സമയത്തിനും തീയതിക്കു മകം 
ലഭിക്കുന്ന മുദ്രണം ചെയ്ത ദർഘാസുകൾ 14 - 10 - 2014 - ന് 
രാവിലെ 11 മണിക്ക് ഹാജ രാ യിട്ടുള്ള അംഗീക ത 
പ്രതിനിധികളുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 

- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾആവശ്യമുള്ള വ്യക്തികൾ/ സ്ഥാപനങ്ങൾ 
( പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, 
കണ്ണൂർ- 670 563 എന്ന വിലാസത്തിൽ " 2,310 ( നികുതിയടക്കം) 
അടച്ച് അപേക്ഷിച്ചാൽ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
തനിപ്പകർപ്പ് ആവശ്യമുള്ളവർ 1,200 ( നികുതിയടക്കം) അടച്ച് 

കൈപ്പറ്റാ വു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ വില 
ചെക്ക് ഡി. ഡി./ പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്/ ഐ . പി . ഒ. എന്നിവ മുഖേന 
അടയ്ക്കാവുന്നതല്ല. വി . പി. പി. അനുവദനീയമല്ല . ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ 13 - 10 - 2014 - ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 3 മണിവരെ 
പണമടച്ച് കൈപ്പറ്റാവുന്നതാണ്. 

- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാൽമാർഗ്ഗം ആവശ്യമുള്ളവർ 
തപാൽ ചാർജ്ജായി 30 അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. 
മാധ്യമങ്ങളിൽ പരസ്യം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിനുശേഷം മാത്രമേ 
ദർഘാസ് ഫോറം വിതരണം ചെയ്യുകയുള്ളു. 
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No. D1/5279 /2014 . 

30th August 2014 . 
Sealed tenders are invited for the Purchase of 
Campus Display Board to Government College of 
Engineering , Kannur. 

Approximate Cost — 14 ,33,230 . 
EMD1% . 


The tender should be superscribed No. D1/5279 /2014 
and addressed to the Principal, Government College of 
Engineering, P. O . Parassinikkadavu , Kannur -670 563 . Last 
date for receipt of tender is on 13 - 10 - 2014 at 4 p . m . and 
the tenders will be opened at 11 a . m . on 14 - 10 - 2014 in 
the presence of such of the tenderers or their authorized 
representatives who may be present at the time. Late 
tenders will not be accepted . 

Intending tenderers may on application to the 
Principal, Government College of Engineering , P. O . 
Parassinikkadavu , Kannur-670 563 , obtain the requisite 
tender forms on which tenders should be submitted . 
Application for the tender forms should be accompanied 
by a cash remittance of 2, 310 ( Tax inclusive ) which is 
the price fixed for a form / set of forms and which is not 
refundable under any circumstances. The tender forms are 
not transferable. Sale of tender forms will be closed 
at 3 p . m . on 13- 10 - 2014 . Cheques, Postage Stamps, D .D ., 
IPO etc . will not be accepted towards the cost of forms 
nor will the forms be sent as per V.P.P. Duplicate forms, if 
required will be issued at ^ 1,200 per copy. 


Those who want tender form by post should sent 
an additional amount of 30 towards the postal charge. 
Sale of tender forms will begin only after publication of 
this notification in the dailies . 


LIST OF ITEM (CONSOLIDATED LIST ) 


Board Type 


Total 
SFT 


TYPE - 1 


749 


TYPE - 2 


286 


TYPE - 3 


TYPE - 4 


TYPE - 5 


252 


Detailed specifications with dimensions and all other 
details available at College website www . gcek .ac.in . For 
further clarifications contact Dr. K . M . Peethambaran , HOD 
Mechanical Engineering. Cell No . 009446342750 . 


Government College of Engineering , 
Kannur. 


(Sd .) 
Principal. 


